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Wichtige Sicherheitshinweise 

Bevor Sie Ihren neuen Bildschirm anschlieSen, lesen Sie diese wichtigen 
Sicherheitshinweise durch. 

Schliefien Sie den Bildschirm nur an eine geerdete Netzsteckdose an. 
Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel oder ein anderes, mit einem 
sachgemafi geerdeten Stecker ausgestattetes Kabel. Uberpriifen Sie, ob das 
Kabel den Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes entspricht. 

Dieser Bildschirm ist firr den Betrieb mit alien Netzsystemen geeignet, 
einschlieElich IT-Netzsystemen. Um die Stromversorgung des Bildschirms 
vollstandig zu unterbrechen, Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. 
Sorgen Sie dafiir, dafi die Netzsteckdose leicht zuganglich ist. 

Vermeiden Sie eine elektrische Stromschlaggefahr und Verletzungen Ihrer 
Augen durch Laser-Strahlen, indem Sie das Bildschirmgehause nicht of men. 
Der Bildschirm darf nur von qualifizierten Technikern repariert werden. Dieser 
Bildschirm ist ein Laser-Produkt der Klasse 1 . Nehmen Sie am Laser-System im 
Innenbereich des Bildschirms keine Modifikationen vor. 

Der Bildschirm ist ziemlich schwer (genaue Angaben zum Gewicht finden Sie 
in den technischen Daten). Es ist deshalb empfehlenswert, den Bildschirm 
nur mit Hilfe einer weiteren Person zu tragen bzw. zu deplazieren. 
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Die Vorteile dieses Bildschirms 

Der Bildschirm HP D2840A Ergo 1280 ist ein hochauflosender und 
multisynchroner 17-Zoll-Farbbildschirm. Multisynchron bedeutet, daS der 
Bildschirm eine Vielzahl verschiedener Video-Modi unterstiitzt. Sie konnen 
den Bildschirm mit Personal Computern von Hewlett-Packard (oder mit 
vergleichbaren Rechnern) verwenden. Der Farbbildschirm HP D2840A weist 
folgende Eigenschaften auf: 

• 17-Zoll-Bildrohre Sony Trinitron mit einer 15,7-Zoll-Bildanzeige und 0,25 
mm Schlitzmaske fur eine ausgezeichnete Grafikqualitat. Der Bildschirm 
wurde zudem mit einer antistatischen Entspiegelungsschicht iiberzogen. 

• Unterstiitzung von Video-Modi bis hin zur Version Ergo Ultra VGA 1600 
mit hohen Bildwiederholungsfrequenzen. 

• Bildanpassung mit Hilfe der Bildschirmmenus. Dazu gehort die 
Farbabstimmung sowie das Drehen/Kippen von Bildern, wodurch sich eine 
Optimierung der Bildqualitat und -position erzielen lalSt. 

• Stromverbrauchregelung (VESA 2 -Standard). Dieses System wird von den 
entsprechend ausgeriisteten HP Vectra PCs verwaltet und ermoglicht eine 
automatische Reduzierung des Stromverbrauchs Ihres Bildschirms. 
Konformitat zum Energy Star Computers Program der US-Behorde EPA 3 
sowie zur schwedischen NUTEK 4 -Spezifikation fur energiesparende 
Bildschirme. 

• Plug-and-Play-Funktionalitat des Bildschirms (VE SA-Standard DDC1/2B) , 
durch die sich der Bildschirm selbst fur entsprechend ausgestattete HP 
Vectra PCs identifizieren kann. 

• Verwendung des neuesten VESA-Standards DDC 2B+, der Ihnen eine 
direkte Einstellung der Bildanzeige iiber Ihren PC mit Hilfe der 
entsprechenden Software (sofern vorhanden) ermoglicht. 

• Konformitat mit den Ergonomiestandards ISO 9241-3 und ZH1/618. 

• Der Bildschirm HP D2840A erfullt die strengen MPRII-Richtlinien zur 
oberen Begrenzung elektrischer und elektrostatischer Emissionen der 
Schwedischen Nationalbehorde fur Messung und Prufung. 

• Der Bildschirm HP D2840A entspricht den Richtlinien TCO-92 5 und 
TCO-95 fur elektrische und magnetische Niedrigfrequenzfelder, fur die ein 
noch niedrigerer Emissionswert angesetzt wird als in den 
MPRII-Empfehlungen. 

• Konformitat mit Blue Angel und den Umweltschutzbestimmungen E2000. 

1 . Trinitron ist ein Warenzeiehen von Sony. 

2. VESA: (Standardisierungsorganisation im Bereich Video-Elektronik) 

3. US EPA: United States Environmental Protection Agency (US-Behdrde fur Umweltschutz) 

4. NUTEK: Schwedischer NationalausschuE fur Entwiekfung in Industrie und Technfk 

5. Schwedischer Angestelltenverband 
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Aufstellen des Bildschirms 

Standortwahl fur den Bildschirm 

Stellen Sie Ihren Bildschirm auf einer flachen, soliden Unterlage ab. 

Sorgen Sie dafiir, da£ die Betriebsumgebung weder hohen Temperaturen 
noch hoher relativer Luftfeuchtigkeit noch Erzeugern elektromagnetischer 
Felder ausgesetzt ist. Zu den Erzeugern elektromagnetischer Felder gehoren 
Transformatoren, Motoren und weitere Bildschirme. 



AnschlieEen der Kabel 



3 
4 



Bevor Sie mit dem AnschlieSen der Kabel beginnen, lesen Sie die 
Sicherheitshinweise zu Beginn dieses Handbuchs durch, und stellen Sie 
sicher, dafi Computer und Bildschirm ausgeschaltet sind. 

SchlieBen Sie das VGA-Kabel (mit 15-poligem Stecker) an den 
Video-AnschluS Ihres Computers an. Ziehen Sie die Drehschrauben auf 
dem Stecker test. 

SchlieBen Sie das Netzkabel an den Bildschirm an. 
Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose ein. 




Videokabel 
( 1 5 poliger Stecker) 
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Die Positionierung des Videoanschlusses auf Ihrem PC muK nicht unbedingt 
mit der Abbildung ubereinstimmen. Schlagen Sie, falls erforderlich, im 
Handbuch Ihres PCs nach. 



Einstellung der Sprache fur die Bildschirmmenus 

Wenn Sie den Bildschirm an Ihren PC angeschlossen haben, stellen Sie 
zunachst die Sprache ein, die in den Bildschirmmenus verwendet werden soil. 
Gehen Sie dazu folgendermafien vor: 

1 Schalten Sie Ihren PC und den Bildschirm ein. 

2 Driicken Sie die Taste (S) bzw. (^) auf dem frontseitigen Bedienfeld des 
Bildschirms. Dadurch wird das Bildschirmmenu aufgerufen. 

3 Gehen Sie mit Hilfe der Tasten @ und (§) zur Option ZUM HAUPTMENU. 



4 Drucken Sie dann die Taste (J>) , um die Option ZUM HAUPTMENU 

auszuwahlen. 

5 Gehen Sie mit Hilfe der Tasten @ und @ bis zur Option SPRACHE. 

6 Drucken Sie die Taste (]>>) , um die Option SPRACHE auszuwahlen. 

7 Gehen Sie mit Hilfe der Tasten (2S) und bis zur gewiinschten Sprache. 

8 Drucken Sie dann die Taste (|>) , um die Sprache auszuwahlen. 

9 Drucken Sie gleichzeitig die Tasten (S) und (^) , um das Bildschirmmenu 
wieder zu schliefien. 
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Bedienung des Bildschirms 

Sie haben die Moglichkeit, selbst die Qualitat, Position, Grofie und Form der 
Bildanzeige anzupassen. Dazu stehen Ihnen die Bildschirmmeniis zur 
Verfugung. Die Navigation durch die verschiedenen Mentis erfolgt mit Hilfe 
der Tasten des fronts eitigen Bedienfelds. 

Der An/Aus-Schalter befindet sich ebenfalls auf der Frontseite des Bildschirms. 
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Navigation durch die verschiedenen Bildschirmmenlis 

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Tasten auf dem 
frontseitigen Bedienfeld des Bildschirms, mit deren Hilfe Sie sich durch die 
BMschirrnmenus bewegen (navigieren) konnen: 



Fur diese Aktion 


diese Tasten 
drucken 


Direkte Anpassung der Standardeinstellung ohne Aufrufen der 
Bildschirmmeniis. (Bei der Standardeinstellung kann es sich urn 
Helligkeit, Kontrast oder Farbe handeln. Siehe "BASISWAHL 
ERSTELLEN", auf Seite 11. 


@und® 


Aufruf des Bildschirmmeniis (GRUNDEINSTELLUNGEN). 


(S) oder (V) 


Fortbewegung zwischen den Meniioptionen. 


@ oder @ 


Auswahl der markierten Menuoption. 


® 


Anpassung des gewahlten Werts IBeispiel: Breite der Bildanzeige). 


@und(g) 


Verlassen des Bildschirmmenus. 


@ und @ 
gleichzeitig 


Direkte Anpassung der zuletzt gewahlten Option noch bis zu 20 
Sekunden nach Verlassen des Bildschirmmenus. 


@und(g) 
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Orientierungskarte der Bildschirmmeniis 



SPRACHE 

GRUNDEINSTELLUNGEN 

GEOMETRIE 

BILD 





3 KONTRAST 

* HELLIGKEIT 

FARBTEMPERATUR 

ROT 

GRUN 

BLAU 

MOIRE 

IDEALBILD ERSTELLEN 
WERKSEINST FUR BILD 
ZUM HAUPTMENU 



IDEALBILD ERSTELLEN 

O KONTRAST 

# HELLIGKEIT 

ROT 

GRUN 

BLAU 

SPEICHERN IDEAL 1 
SPEICHERN IDEAL 2 
AUSGOHNE SPEICHERN 



BREITE 
CO HORIZ BILDLAGE 
CD HOHE 

Q VERTIKALE BILDLAGE 
) { KISSENENTZERRUNG 
□ HORIZ SYMMETRIE 
AA TRAPEZKORREKTUR 
E3 ORTHOG KORREKTUR 
ES KORR DER NEIGUNG 

GEOM WERKSEINST 

ZUM HAUPTMENU 



ENGLISH 
DEUTSCH 
ITALIANO 
FRANCAIS 
ESPA^IOL 
ZUM HAUPTMENU 




GRUNDEINSTELLU 



JNGEN 



EE 



KONTRAST 
HELLIGKEIT 
BREITE 
D HORIZ BILDLAGE 
HOHE 

] VERTIKALE BILDLAGE 
ENTMAGNETISIERUNG 
BASISWAHL ERSTELLEN 
ZUM HAUPTMENU 
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3 KONTRAST 

# HELLI GKEIT 

<-H BREITE 

CD HORIZ BILDLAGE 

CE HOHE 

S VERTIKALE BILDLAGE 
PT ENTMAGNETISIERUNG 



BASISWAHL ERSTELLEN 



Das Untermenii flir die Grandeinstellungen 

Nachfolgend die Optionen des Untermeniis GRUNDEINSTELLUNGEN: 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Einstellung des Kontrastes (WeiSstufe des 
Bildes). Der Kontrast ist der Helligkeitsunterschied zwischen den dunklen 
und hellen Bildbereichen. 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Einstellung der Gesamthelligkeit des Bildes 
(Schwarzstufe des Bildes). Stellen Sie die Helligkeit so ein, da£ die dunklen 
Bildbereiche schwarz angezeigt werden. 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung der Breite des angezeigten 
Bildes. 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung der horizontalen Position des 
angezeigten Bildes. 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung der Hohe des angezeigten Bildes. 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung der vertikalen Position des 
angezeigten Bildes. 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Entmagnetisierung des Bildschirms. Wenn 
Sie Ihren Bildschirm stets angeschaltet lassen, sollten Sie ihn mindestens 
einmal pro Woche entmagnetisieren, um Farbunreinheiten zu beseitigen. Der 
Entmagnetisierungsvorgang verursacht eine kurzzeitige Instabilitat des 
angezeigten Bildes sowie einen kurzen Summton. 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Auswahl der Bildeigenschaft, die Sie ohne 
Anzeige der Bildschirmmeniis direkt unter Verwendung der Tasten (<}) 
einstellen konnen. Zur Auswahl stehen HELLIGKEIT, KONTRAST und 
FARBTEMPERATUR. 

Die jeweils aktuelle Basiswahl wird durch ein Pluszeichen (+) 
gekennzeichnet. Gehen Sie zu der Option, das Sie als Basiswahl definieren 
mochten, und drucken Sie dann die Taste 



ZUM HAUPTMENG 



Wahlen Sie diese Meniioption zur Anzeige des Hauptmeniis. 



Das Untermenii fur die geometrischen Einstellungen 

Nachfolgend die Optionen des Untermeniis GEOMETRIE: 
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s BREITE 

□3 HORIZ BILDLAGE 

m HOHE 

O VERTIKALE BILDLAGE 
EH KISSENENTZERRUNG 

LD HORIZ SYMMETRIE 

O TRAPEZKORREKTUR 

O ORTHOG KORREKTUR 

KU KORR DER NEIGUNG 



GEOM WERKSEINST 



Siehe "Das Untermenii fiir die Grundeinstellungen". 

Siehe "Das Untermenii fiir die Grundeinstellungen". 

Siehe "Das Untermenii fiir die Grundeinstellungen". 

Siehe "Das Untermenii fiir die Grundeinstellungen". 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung der Bildanzeige, wenn die 
vertikalen Bildkanten nach auBen oder innen gekriimmt erscheinen. 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung der Bildanzeige, wenn die 
vertikalen Bildkanten abgerundet bzw. gebogen erscheinen. 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung der Bildanzeige, wenn die 
vertikalen Bildkanten nicht parallel erscheinen. 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung der Bildanzeige, wenn die 
vertikalen Bildkanten geneigt bzw. schrag erscheinen. 

Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung der Bildanzeige, wenn das Bild 
gekippt bzw. gedreht erscheint. Je nach Ausrichtung Ihres Bildschirms z.B., 
d.h. ob dieser gen Norden oder Siiden zeigt, kann es zu einer Neigung der 
Bildanzeige kommen. Dies ist auf den Einflufi der Magnetfelder der Erde 
zuriickzuftihren und laJSt sich bei alien Bildschirmen feststellen. 

Wahlen Sie diese Meniioption, wenn Sie fiir able Bildeinstellungen zu den 
werkseitigen Werten zurtickkehren mochten. 



(J KONTRAST 
# HELLIGKEIT 
FARBTEMPERATUR 



Das Untermenii fiir die Bildeinstellungen 

Nachfolgend die Optionen des Untermeniis BILD: 
Siehe "Das Untermenii fiir die Grundeinstellungen". 
Siehe "Das Untermenii fiir die Grundeinstellungen". 
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Wahlen Sie diese Meniioption zur Anderung der werkseitig voreingestellten 
Farbe. Hierbei gilt folgendes: Je niedriger die Farbtemperatur, umso warmer 
der Farbton. Je hoher die Farbtemperatur, umso kalter der Farbton. Beispiel: 
Die Auswahl des Werts 5000 ergibt Weifi mit einem Hauch von Rot; die Auswahl 
von 6500 ergibt ein Weifi, das dem normalen Tageslicht nahekommt; der Wert 
9300 ergibt WeiS mit einem deutlichen Blaustich. Anhand der Meniioptionen 
ROT, GRUN, BLAU und IDEALBILD ERSTELLEN kdnnen Sie auch eine 
individuelle Farbe ganz nach Ihren personlichen Vorstellungen definieren. 

ROT Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung des Rotanteils im angezeigten 

Bild. 

GRUN Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung des Griintanteils im angezeigten 

Bild. 

BLAU Wahlen Sie diese Meniioption zur Anpassung des Blauanteils im angezeigten 

Bild. 



MOIRE Wahlen Sie diese Meniioption zur Reduzierung der Moirewirkung des 

angezeigten Bildes. Moire ist ein visuelles Muster aus Wellenlinien, das bei der 
Verwendung extrem hoher Aufldsungen entstehen kann. 

VORSICHT Durch eine zu starke Korrektur der horizontalen oder vertikalen Moireeffekte 

kann es zu einer Minderung der Anzeigequalitat Ihres Bildschirms kommen. 



IDEALBILD ERSTELLEN Sie haben die Moglichkeit, zwei individuelle Idealbilder zu erstellen und somit 
zwei verschiedene Arbeitsumgebungen fur Anwendungen einzurichten, die 
unterschiedliche Bildeinstellungen erfordern. Fur textintensive Anwendungen 
sind in der Regel hohe Farbtemperaturen (9300K) erforderlich, wahrend fur 
grafikbasierte Anwendungen eine naturlichere Farbeinstellung (6500K) eher 
geeignet ist. 

So erstellen und speichern Sie Ihre personlichen Einstellungen fur Helligkeit, 
Kontrast und Farbe: 
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1 Wahlen Sie die Menuoption IDEALBILD ERSTELLEN. Daraufhin erscheint 
folgendes Menii: 

IDEALBILD ERSTELLEN 

(J KONTRAST 
# HELLIGKEIT 
ROT 

grOn 

BLAU 

SPEICHERN IDEAL 1 
SPEICHERN IDEAL 2 
AUSGOHNE SPEICHERN 




2 Stellen Sie die Werte fiir alle Optionen ein, die Sie andern mochten. 

3 Wahlen Sie dann SPEICHERN IDEAL 1 bzw. SPEICHERN IDEAL 2. 

Die als IDEAL 1 und IDEAL 2 gespeicherten Einstellungen konnen Sie dann 
durch Auswahl der Option FARBTEMPERATUR wieder aufrufen. 

WERKSEINST FUR BILD Wahlen Sie diese Menuoption, wenn Sie fiir alle Bildeinstellungen wieder zu 
den werkseitig eingestellten Werten zuriickkehren mochten. 

Bestimmung des Umfangs der angezeigten Informationen 

Wenn Sie den Umfang der angezeigten Informationen einstellen mochten, 
miissen Sie die Bildschirmaufldsung Ihres PCs andern. Je hoher die 
Bildschirmauflosung, umso mehr Informationen werden auf dem Bildschirm 
angezeigt. Wir empfehlen Ihnen eine Auflosung von 1024 x 768 bei 85Hz bzw. 
1280x1024 bei 85Hz. Dadurch erhalten Sie leicht lesbare Zeichen, einen 
hohen Informationsgehalt fur die Bildanzeige sowie ein flimmerfreies Bild. 

Die von Ihrem Bildschirm unterstutzten Auflosungen finden Sie unter 
"Untersttitzte Video-Modi" auf Seite 18. Hinweise zur Anderung der 
Bildschirmauflosung konnen Sie, falls erforderlich, im Handbuch Ihres PCs 
oder in der Dokumentation Ihres Betriebssystems nachschlagen. 



12 Deutsch 



HP D2840A Benutzerhandbuch 

Bedienung des Bildschirms 



Ihr Bildschirm verfiigt iiber eine Plug-and-Play-Funktion (VESA-Standard 
DDC1/2B+), durch die er sich bei entsprechend ausgeriisteten HP Vectra PCs 
automatisch selbst identifiziert. Sie erhalten somit automatisch die 
bestmogliche Bildwiederholungsfrequenz fiir die jeweils eingestellte 
Auflosung. Sofern Sie die erforderliche Software (falls verfugbar) installiert 
haben, konnen Sie die Bildschirmeinstellungen auch direkt iiber Ihren PC 
anpassen. 

Schonung der Augen 

Um ein Flimmern der Bildanzeige zu vermeiden und somit die Belastung der 
Augen auf ein Minimum zu reduzieren, sollten Sie die hochste unterstiitzte 
Bildwiederholungsfrequenz fiir die jeweils gewahlte Auflosung verwenden, 
z.B. 85Hz fiir eine Auflosung von 1280x1024. Die Bildwiederholungsfrequenz 
driickt aus, wie oft das angezeigte Bild pro Sekunde erneuert wird. 

Die von Ihrem Bildschirm unterstutzten Bildwiederholungsfrequenzen finden 
Sie unter "Unterstiitzte Video-Modi" auf Seite 18. Hinweise zur Einstellung der 
Bildwiederholungsfrequenz (auch als Vertikalfrequenz bezeichnet) konnen 
Sie, falls erforderlich, im Handbuch Ihres PCs oder in der Dokumentation 
Ihres Betriebssystems nachschlagen. Wenn Ihr PC die Plug-and-Play-Funktion 
unterstiitzt, wird fiir die gewahlte Bildschirmauflosung automatisch die 
geeignetste Bildwiederholungsfrequenz eingestellt. 

Minimierung des Energieverbrauchs 

Wenn Ihr PC die VESA-Stromverbrauchregelung unterstiitzt (verfiigbar auf 
zahlreichen HP Vectra PCs), kann der Stromverbrauch Ihres Bildschirms auf 
ein MindestmaS reduziert werden. Ihnen stehen dabei zwei 
Stromspar-Betriebsarten zur Verfiigung: 

• Pausen-Modus 1 (Verbrauch unter 30W). 1st dieser Modus aktiv, ist die 
frontseitige LED-Anzeige grim. 

• Inaktiv-Modus 2 (Verbrauch unter 1 W) . In diesem Modus blinkt die 
frontseitige LED-Anzeige griin. 

Hinweise zur Einstellung des Stromsparmodus finden Sie im Handbuch Ihres 
PCs. Sollte Ihr Bildschirm kein Bild anzeigen, priifen Sie zunachst die 
frontseitige LED-Anzeige, da Ihr Bildschirm eventuell in einem 
Stromsparmodus lauft. 

1. Der Pausen-Modus ist aktiv, wenn das vertikale Synchronisierungssignal vom Video-Controller 
unterbrochen wird. 

2. Der Inaktiv-Modus ist aktiv, wenn sowohl das vertikale als auch das horizontale 
Synchronisierungssignal vom Video-Controller unterbrochen werden. 
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Technische Daten 



BILDROHRE 


GroRe 


1 7-Zoll-Trinitron / 15,7-Zoll-Bildanzeige 


Phosphor 


Rot, Griin, Blau Ikurze Nachleuchtdauerl 


Schlitzmaske 


Extrafeine Schlitzmaske: 0,25 mm Schlitzabstand 


Oberflache 


Antistatische Antireflexbeschichtung 


EIMGAMGSSIGMAL 


Video-Signal 


RVB analog bei 0,66 Vc-c 


Synchronisation 


H/V separat (TTL-Ebene), H/V verknupft Sync, griin 
ITTL-Ebene) 


QPUMITTQTFI 1 F 
oLmMI 1 1 o 1 tLLt 


EingangsanschluB 


15-poligerMini-AnschluR D-SUB 


wirnrpMni i imh^frfhi ifm7 

vvlCUCnnULUI\luornCLlULl\IZ. 


Horizontal 


31 bis 92 kHz 


Vertikal 


50 bis 150 Hz 


MAX. AUFLOSUNG (H x V) 


1600x1200 ergonomischer Modus 160 Hz Bildwiederholungsfrequenz) 


AUFWARMZEIT 


30 Minuten bis zur optimalen Betriebstemperatur 


PIXEL-TAKTGEBER 


160 MHz maximum 


BILDGROBE 


StandardgroKe 1 : 300(H) x 2251V) mm [fur alle Auflosungenl 
Max. GroRe:321[H)x 236.5(V)mm 


i cioti i mro a 1 1 cai a u aac 
Lblbl UNLibAUhNAHIvlb 


AC 90 bis 264 V Wechselstrom, 47 bis 63 Hz, 130 W (max], unter 30 W im Pausen-Modus, unter 1W im 
Inaktiv-Modus 


BETRIEBSUMGEBUNG 


Temperatur 


+ 5°C bis + 40 °C (in Betriebl 
-40°C bis +65°C(Lagerung| 


Relative Luftfeuchtigkeit 


5% bis 90% (nicht kondensierend] 


GEHAUSEABMESSUMGEM 


413(H|x422|W|x 433|D)mm 


GEWICHT 


23 kg 


STANDFUSS 


Neigungswinkel 


- 5x bis +20 x 


Drehungswinkel 


±87,5x 



1 . Verwenden Sie die Standard BildgroBe, um eine Verzerrung des angezeigten Bildes zu vermeiden. 
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Unterstiitzte Video-Modi 

Der Bildschirm unterstiitzt die in der folgenden Tabelle dargestellten 
Video-Modi. 



Bildschirmauflosung 


Bildwiederholungsfrequenz 


Video-Losung 


640X480 


60 Hz 


VGA 


640X480 


75 Hz 


Ergonomic VGA 


640X480 


85 Hz 


Ergonomic VGA 


800X600 


75 Hz 


Ergonomic Super VGA 


800X600 


85Hz 


Ergonomic Super VGA 


1024X768 


75 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 


1024X768 


85Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 


1280X1024 


75 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1280 


1280X1024 


85 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1280 


1600X1200 


60 Hz 


Ultra VGA 1600 



Die Auswahl einer Kombination von Bildschirmauflosung und Vertikalfrequenz 
iiber 1600x1200 @ 60 Hz kann zu einer Beschadigung des Bildschirms fuhren. 
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Pflege und Reinigung 

Legen oder stellen Sie nichts auf den Bildschirm, da hierdurch die 
Beliiftungsschlitze verdeckt und der Bildschirm infolge von Uberhitzung 
beschadigt werden kann. 

Vermeiden Sie, dafi Fliissigkeit auf oder in den Bildschirm gelangt. 

Im Hinblick auf eine maximale Lebensdauer und die Vermeidung einer 
Beschadigung der Bildrohre (wie z.B. Phosphorausbrennung durch die 
kontinuierliche Anzeige desselben Bildes iiber einen langen Zeitraum hinweg) 
sollten Sie in jedem Fall folgendes beachten: 

• Verwenden Sie das System der Stromverbrauchregelung (bei HP Vectra 
PCs) bzw. einen Bildschirmschoner. 

• Vermeiden Sie die Einstellung von Kontrast und Helligkeit auf ein 
Maximum wahrend eines zu langen Zeitraums. 

• Wenn Sie iiber kein System zur Stromverbrauchregelung bzw. iiber keinen 
Bildschirmschoner verfugen, schalten Sie den Bildschirm aus, oder 
reduzieren Sie Helligkeit und Kontrast auf die jeweiligen Mindestwerte, 
sobald Sie den Bildschirm nicht verwenden. 

Bei jedem Einschalten wird Ihr Bildschirm automatisch entmagnetisiert. 
Dadurch kann eine gleichbleibende Farbqualitat gewahrleistet werden. Um 
diese auch wahrend der Arbeit mit dem Bildschirm oder nach einer 
Neuausrichtung oder Deplazierung des Bildschirms sicherstellen zu konnen, 
sollten Sie die Entmagnetisierungsfunktion aktivieren. Siehe 
"ENTMAGNETISIERUNG", auf Seite 11. 

Ihr Bildschirm verfugt iiber eine antistatische Entspiegelungsbeschichtung. 
Um eine Beschadigung derselben zu vermeiden, benutzen Sie zur Reinigung 
des Bildschirms ein normales Haushalts-Glasreinigungsmittel. 
Vorgehensweise : 

1 Schalten Sie den Bildschirm aus und entfernen Sie den Netzstecker (ziehen 
Sie am Stecker, nicht am Kabel) . 

2 Feuchten Sie ein weiches Baumwolltuch mit der Reinigungslosung an und 
reiben die Anzeigeflache vorsichtig ab. Spruhen Sie die Anzeigeflache nicht 
mit Reinigungsmittel an, da dieses in den Bildschirm tropfen konnte. 

3 Wischen Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch ab, um 
verbliebene Feuchtigkeit aufzunehmen. 

Verwenden Sie keine Losungen, die Fluoride, Sauren oder Laugen enthalten. 
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Hardware-Gewahrleistung 

Fiir diesen Hewlett-Packard-Bildschirm gilt eine auf drei Jahre befristete 
Hardware-Gewahrleistung. Die Gewahrleistung beginnt bei Erhalt der Ware 
durch den Kunden. Diese Gewahrleistung umfaBt wahrend des ersten Jahres 
nach dem Kauf einen Vor-Ort-Kundendienst und wahrend der folgenden zwei 
Jahre die Einsendung an ein Hewlett-Packard- oder autorisiertes 
Handler-Reparaturzentrum. 

Obige Gewahrleistung gilt nicht fiir Schaden aufgrund folgender Ursachen: 
falsche Anwendung (einschliefilich «eingebrannter» Bildschirmanzeigen); 
unerlaubte Modifikationen; Betrieb oder Lagerung auBerhalb der 
spezifizierten Umgebungsbedingungen; unzulassige Transportweise. Ein 
nachweislich defektes Produkt wird nach Ermessen der Firma 
Hewlett-Packard entweder repariert oder durch ein neues bzw. neuwertiges 
Gerat desselben Modells ersetzt. 

Weitere Informationen enthalten die Hardware-Gewahrleistungsbedingungen 
zu Ihrem Computer. 



Informationen zum Umweltschutz 

HP kann auf ein intensives Engagement in Sachen Umweltschutz verweisen. 
So wurden auch bei der Konzeption Ihres HP-Bildschirms umwelttechnische 
Aspekte so weit als moglich beriicksichtigt. 

HP bietet Ihnen die Riicknahme Ihres alten Bildschirms zu Recyclingzwecken 
an, sobald dieser das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. 

Mit diesem Ziel hat HP in mehreren Landern ein Produktriicknahme- 
Programm ins Leben gerufen. Die im Rahmen dieses Programms gesammelten 
Gerate werden an die HP-eigenen Recyclingeinrichtungen in Europa oder in 
den USA geschickt. Dort werden so viele Gerateteile wie moglich einer 
Wiederverwendung bzw. wertstofflichen Verwertung zugefiihrt, die nicht 
verwertbaren Komponenten werden umweltschonend entsorgt. Dabei werden 
Batterien und andere potentielle toxische Substanzen einem besonderen 
chemischen Verfahren unterworfen, um diese unschadlich zu machen. Wenn 
Sie genauere Informationen iiber das Produktrucknahme- und 
Recycling-Programm von HP mochten, setzen Sie sich mit Ihrem Fachhandler 
oder mit der nachstliegenden HP-Vertretung in Verbindung. 

Die im Bildschirm verwendete Kathodenstrahlrohre enthalt kein Kadmium. 
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KONFORMITATSERKLARUNG 
in Ubereinstimmung mit ISO/IEC Richtlinie 22 und EN 45014 



Name des Herstellers: HEWLETT-PACKARD 

Adresse des Herstellers: 5 Avenue Raymond Chanas 

38320 Eybens, FRANCE 

erklart, daft das Produkt: 

Produktname: Farbbildschirm HP Ergo 1280 
Modell: D2840A 

folgenden Produktspezifikationen entspricht: 

SICHERHEIT International: IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3 
Europa: EN 60950:1 992 + A1 + A2 

EMC CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 - Klasse B 
EN 50082-1:1992 
IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984 - 3V/m 

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 1 kV Versorgungsleitungen 

IEC 555-2:1982 + A1:1985/ EN 60555-2:1987 
IEC 1 000-3-3:1 994 / EN 61 000-3-3:1 995 

Weitere Information: Das Produkt entspricht den Anforderungen an Niedrigspannungsgerate gemaB der 
Richtlinie 73/23/EEC und der EMC-Richtlinie 89/336/EEC, erweitert durch die Richtlinie 93/68/EEC, und 
ist mit der entsprechenden CE-Kennzeichnung versehen. 




Jean Marc JULIA 

Grenoble, Marz 1997 Leiter f. Qualitatssicherung 
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Hinweise zur Rontgenstrahlung 

Wahrend des Betriebs erzeugt dieses Gerat Rontgenstrahlung. Das Gerat ist so 
abgeschirmt, da£ es den Sicherheitsbestimmungen verschiedener Lander, u.a. 
der deutschen und der US-amerikanischen Rontgenverordnung, entspricht. 

Die Dosisleistung dieses Gerats betragt weniger als 0.1 mR/hr (luSv/hr) in 10 
cm Abstand von der Oberflache der Kathodenstrahlrohre. Die Starke der 
Rontgenstrahlung hangt im wesentlichen von der Bauart der 
Kathodenstrahlrohre ab sowie von den Spannungen, welche an dieser 
anliegen. Die interne Steuerung des Gerates entspricht den Vorschriften fur 
sicheren Betrieb. Die im Service-Handbuch zu diesem Produkt aufgefuhrten 
Anweisungen fur interne Einstellungen durfen ausschlieSlich von 
Elektrofachkraften vorgenommen werden. 

Die Kathodenstrahlrohre darf nur durch einen baugleichen Typ ersetzt 
werden. 

Allgemeiner Hinweis 

Der Farbbildschirm HP D2840A Ergo 1280 wurde nach MPR 1990:8 auf sein 
Emissionsverhalten getestet und erfullt die Punkte 2.01 - 2.04 nach MPR 
1990:10. Er entspricht ebenfalls den Spezifik ationen TCO '92 hinsichtlich der 
Messung magnetischer Felder, der Gerateausschaltung und der 
Sicherheitsbestimmungen. 

Hinweise fur Deutschland 

Aus ergonomischen Griinden wird empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf 
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, 
Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast) . 
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